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Stężenie ergotioneiny we krwi pępowinowej noworodków a stężenie ergotioneiny we 
krwi żylnej ich matek 


Концентрация эрготионеина в пуповинной крови новорожденных и в венозной крови их 
матерей 


Ergothioneine Concentration in the Umbilical Blood of the New-born Children and in the Venous 
Blood of Their Mothers 


W roku 1925 Hunter i Eagles (2) wykazali, że ergotioneina jest związkiem, który występuje 
nie tylko w świecie roślinnym, lecz znajduje się również w tkankach zwierzęcych i ludzkich. Ergotio- 
neina krwi występuje tylko wewnątrz krwinek czerwonych, natomiast brak jej w osoczu i surowicy 
(3,4). We krwi stężenie jej wynosi według różnych autorów od 1,8 — 5,03 mg/100 ml (1, 5. 6, 8, 9). 

Postanowiono określić stężenie ergotioneiny we krwi rodzących i ich no- 
worodków oraz ustalić czy istnieje współzależność między tymi stężeniami. 

Badania przeprowadzono w I Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych AM 
w Lublinie u 57 rodzących kobiet o prawidłowym przebiegu ciąży i ich noworodków. 
Do badań stężenia ergotioneiny (E) i wartości hematokrytu (ht) pobierano próbki 
krwi o objętości 2 ml a) u rodzących kobiet z żyły łokciowej w III okresie porodu 
i b) u noworodków po odpępnieniu z pępowiny. Stężenie ergotioneiny oznaczano 
metodą Melville'a (7) w modyfikacji Sawińca i Szumiłło (8). 

Biorąc pod uwagę różnice w liczbie krwinek czerwonych u rodzących i noworod- 
ków wprowadzono dwa sposoby wyrażania stężenia ergotioneiny: 1) stężenie ergotio- 
neiny w I ml krwi (E/ml krwi) wyrażone w ug/ml., 2) stężenie ergotioneiny 
w 1 ml krwinek (E/ml krwinek) wyrażone w pg/ml! krwinek, obliczone ze wzoru: 


100 - E/ml krwi 
ht - 


x= 


Stężenie ergotioneiny we krwi rodzących i noworodków zestawiono w tab. 1. Stęże- 
nie E/ml krwi i E/ml krwinek we krwi pępowinowej były nie tylko niższe w porówna- 
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niu z tymi stężeniami we krwi żylnej matek, ale istniała również między nimi do- 
datnia korelacja polegająca na wzroście stężenia ergotioneiny we krwi płodu przy 
podwyższonym stężeniu ergotioneiny we krwi matki (ryc. 1). Wobec istotnej współza- 
leżności między stężeniami we krwi rodzących i noworodków nasuwa się pytanie, 
czy stężenie ergotioneiny u noworodków nie stanowi określonego odsetka stężenia 
ergotioneiny matki tego noworodka. 
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Ryc. 1. Współzależność między stężeniem ergotioneiny we krwi pępowinowej noworodków а stęże- 
niem ergotioneiny we krwi żylnej rodzących 
Correlation between the concentration of ergothioneine in the umbilical blood of the new-born 
children and that in the venous blood of their mothers 


Dla uzyskania odpowiedzi na to pytanie wprowadzono wskaźnik (I; 115) wyraża- 
jący stężenie ergotioneiny we krwi pępowinowej noworodków w odsetkach stęże- 
nia ergotioneiny u matek (tab. 2). Biorąc pod uwagę proporcjonalną zależność 
między stężeniem ergotioneiny we krwi rodzących i we krwi pępowinowej noworod- 
ków, można sądzić o proporcjonalnym przechodzeniu ergotioneiny z krwinek 
czerwonych matki do krwinek płodu. 


Wnioski 


1. Stężenie ergotioneiny we krwi pępowinowej uzależnione jest od stężenia 
ergotioneiny we krwi żylnej rodzących. 

2. Stężenie ergotioneiny we krwi pępowinowej stanowi średnio 64,3% w 1 ml 
krwi, a 51,7% w 1 ml krwinek stężenia ergotioneiny matek tych noworodków. 
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РЕЗЮМЕ 


В [-ой Клинике акушерства и гинекологии Медицинской академии в Люб- 
лине были проведены исследования 57 рождающих женщин с физиологи- 
ческим течением беременности и их новорожденных. Концентрация эрго- 
тионеина была определена по методу Мэльвилля в модидикации Савинца 
и Шумило. Установлено, что концентрация эрготионеина в пуповинной крови 
зависит от концентрации эрготионеина в венозной крови рождающих и сос- 
тавляет в среднем 64,3% в 1 мл крови, а 51,7% в 1 мл эритроцитов матерей 
этих новорожденных. 


SUMMARY 


. 


Investigations were carried out on the blood samples taken from 57 parturient 
women with physiological pregnancy and their new-born children in the Ist Clinic 
of Obstetrics and Gynecology, Medical Academy, Lublin. The concentration of 
ergothioneine was estimated by Melville's method in the modification of Sawiniec 
and Szumiłło. The concentration of ergothioneine in the umbilical blood was found 
to be dependent upon the concentration of ergothioneine in the venous blood of par- 
turient women and to constitute, on an average, 64.3% in 1 ml of the blood or 51.7% 
in 1 ml of erythrocytes in the mothers of new-born children. 
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